S. P. 


EDWARD BOŻE 


PRACOWNIK UMYSŁOWY P.B.E. „ELBUD” W KRAKOWIE, SEKRETARZ RADY 

ZAKŁADOWEJ, UCZESTNIK WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI LUDOWEJ 

W ODDZIAŁACH A.K., ODZNACZONY KRZYŻEM PARTYZANCKIM I MEDALEM 
ZWYCIĘSTWA WOLNOŚCI ORAZ ODZNAKĄ GRUNWALDZKĄ 


przeżywszy lat 42, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł 14 listopada 1965 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Książu Wielkim nastąpi we środę dnia 17 bm. o godz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 17 bm. o godzinie 


w kościele parafialnym w Książu Wielkim, o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu: 


ŻONA I RODZINA. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
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